Za duszę s. p. 


JANA KOZIARSKIEGO 


zegarmistrza, 
zmarłego w dniu 9 Grudnia 1884 roku 


odprawi się we Wtorek dnia 16 Grudnia b. r. o godzinie 10-éj rano w Kościele 
Archiprezbyteryalnym N. P. Maryi, przed Ołtarzem Ukrzyżowanego Pana Jezusa 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


na które w smutku pogrążona żona z dwojgiem dzieci, Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 
1 pobożną Publiczność zaprasza, 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


